s. P. 
WANDA 


| DUBIENSKA 


przeżywszy lat 73, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 28 listopada 1968 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim, na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w poniedziałek 2 grudnia br. o godz. 14, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim 
smutku 


RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 3 grudnia br. o godzinie 8.40 w kościele na cmentarzu 


Rakowickim. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 


USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 7993/68 L-25(10802) — 30 


Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26. tel 528-21 


